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接続 • 設定をするときにお読みください 



■ 接続•設定ガイド パ-ソナルコンピュ-夕 

SHARP MM 

取扱《明爾 

:: t 夕 

■取扱説明書海続と準備編] 

接続 • 設定ガイド 

•接続と設定の基本的な手順 
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•テレビとパソコンの接続 




•パソコンを使う準備 
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•パソコンの各部のなまえ 




■取扱説明書 l レコーダー機能編] 

•テレビ番組の録画.録画予約の詳細機能 
•バソコンを使ったテレビ視聴の詳細機能 
•テレビ番組の DVD への保存 


|かんたん!!ガイド パ-ノナルコンピュ-夕 

•パソコンのリモコンの使い方 
• リモコンでホームページを見る基本操作 
•テレビ番組録画の基本操作 
•わからない用語の解説 



■取扱説明書[パソコン機能 

•パソコンの基本操作 
• リモコンでホームぺージを見る 
• DVD ビデオや年賀状の作成 
•コンピュータウイルスの予防 
•バソコンを購入時の状態に戻す 
•その他、パソコンを使うための機能 


^~ ■ ■サポートのご案内 

•電話によるお問い合わせ 
r r '^— •修理サービス 

■ •その他、困ったときのご案内 












































































とにかくテレビを見たい 




テレビ 
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液晶カラーテレビ 
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テレビ 
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4 取扱説明書 

液晶カラーテレビ 


録画したい/録画した番組を見たい 
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パーソナルコンピュータ 


パソコン 
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録画した番組を DVD に保存したい 
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⑥ パソコン 
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パーソナルコンピュータ 




パソコン 
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リモコンでインターネットを楽しみたい 
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② パソコン 
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と思ったら/とにかく困った 
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パソコン 
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テレビ 
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パソコン 


J ◄サボートのご案内 


パソコン電子マニ 



I 


パソコンとして使う場合、冊子のマニュアルだけではなく画面で見るための電子マニュアルがあります。 
パソコン電子マニュアルの詳細については、 取扱説明書[パソコン機能編 1を参照してください。 
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